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取扱説明書 



このたびは本品をお買いあげいただをまし 
て、まことにありがとうございまず。ご使 
用の前に、必ずこの取扱説明書を読んで、 
正しいご使用法でご愛用くださいますよラ 
お願い申しあげます。 

■この取扱説明書は、保証書と共に大切に 
保管しておいてください。 

■まちびった使用をされまずと、機能を巧 
分に発揮しなかったり、故障や思わめ事 
故-危険を招くことびありまず。 
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♦ここに示した事瑚ま、 A 警告、 A ま意に区分しています。 

いずれも安全に関ずる重要な内容を記載してありますので、必ず守ってください。 

A 巧なと!こ户\/\/八 niVIIIVI 广、、取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可 

言 口 vVVAHIMIIMUy 能性が想定される場含。 

f A \ ITIOMA 取巧いを誤った場合、使巧者び傷害を負う危険び想定さ 
公 V 王■思、し / "VU ■ lUlM ノれる場合および物的損害のみの発生が想定される場合。 

♦説明文のお願い事項は、本機を誤りなく使用していただくための注意事項び記載されておりますので、 
必ずお守り < ださい。 

絵表示については次のよラな意味びあります。 

な〇贊ボこなう處費谎誌ンの浦則 ® 乂識止 



告 (WARNING) 


♦電源は交流100 V 切外で使用しない。 

lOCIV じ(がの電源を使うと、電気部品び過熱したり、乂災•感電 
の原因になります。 

参長時間、冷風を身体に直接当てたり、をやし過ぎない。 

特に乳幼児やお年寄り、身体の不自由な方にはご注意ください。 
体調悪化-健康障書の原因になります。 
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♦電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつさのな 
し、ように刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続び不完全な場合は感電や乂災の原因に 
なります。 

♦電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用.他の電気 
器具とのタコ足配線をしない。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、乂災や感電 
や電源プラグの発熱の原因になります。 

♦電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱し 
たり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると感電や乂災などの原因になります。 


•空気の吹出口やが熱□に指や異物を入れない。 

内部でファンび高速回転しておりますので、けびの原因になりま 
す。また感電することをあります。 ， 



タコ足配線 \ 
ぶを険 ノ 




f 

禁止 


因 


安を上のごま意(よく読んで必ずお守りくださし、。) 


安全上のごを意 




安全上のごを意 



告 （ WARNING) 


♦電源プラグの抜を差しにより本機の運転や停止をしない。 

感電や乂災の原因になります。 


♦を全器のヒューズの代わりに針金や銅線などを使わない。 

故障や乂災の原因になります。 


参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所では使用しない。 

万ーガスび漏れて本機の周囲に溜まると、発火の原因になること 
びあ0ます。 

•殺虫剤などを吹をつけない。 

変色やひび割れの原因になります。 


♦発熱器具の近くに置かない。 

樹脂部分び溶けて弓 I 乂するおそれびあります。 


♦修理巧術者!^ソ外の人は絶巧に分解したり、修理-改造をおこなわ 
ない。 

乂災•感電-けびの原因になります。 

♦異常時（こげくさい等)は、運転を停止して 電源 プラグをコンセン 
卜か5抜き、お買い上げの販売店または、別紙の 「索客様相 談窓 
口一 覧 1 にご相談ください。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-乂災の原因になります。 

♦修理は、お買い上げの販売店または、別紙の I お客様相談窓己^ 
m ] にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電-乂災等の原因 
になります。 

♦電源 プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。 

コードを引っ張って抜くと、コードの内部び断線して発熱-発乂 
の原因になることびあります。 


接 

5鐵& 

N ~~~^ 禁止 

^一乂気禁止 
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参落雷のおそれのあるときは、運転を停止し、電源プラグをコンセ 
ントから巧く。 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 

参手入れ•掃除をするときは、必ず運転ボタンを r 切」にし、電源プ 
ラグをコンセントか5抜いてか！5おこなう。 

内部でファンび高速回転しておりますので、けがの原因になるこ 
とびあります。また、感電のおそれびあります。 

•長期間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源プラグをコンセ 
ントわ、！5巧く。 

ほこりび溜まって発熱-発火の原因になることびあります。 

参電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みびゆる 
し、ときは、使用しない。 

電源コードや電源プラグび異常に発熱し、溶けたり変形して、感電- 
シヨート•発乂の原因になります。また、コンセントの差し込みびゆる 
し、と感じた時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてくださし、。 
コンセントを交換してち異常に発熱している場合は販売店に修理依 
頼してください。 

参使用する場所は、振動のない、水平でしっかりした床面で使用ず 
る。 

予期せめ移動や転倒、故障の原因や、水漏れの原因にをなります。 

•動植物に直接風があたる場所には置かない。 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることびあります。 


参屋外で使用しない。 

機器の劣化により、故障や乂災の原因になります。 


♦押し入れなどせまい場所では、使用しない。 

故障や発熱-発义の原因になります。 


♦テレビやラジオなど A V 機器や電波時計わ、 6 2.0 nU ソ上離して使 
用ずる。 

-映像の乱れや雑音び入ることびあります。 





電源プラグを巧く 

运 

電源プラグを巧く 

运 

電源プラグ娜く 

〇 
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禁止 
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禁止 
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意 （ CAUTION) 


安全上のごを意 



を全上のごを意 


A 注意 （ CAUTION) 


♦風が直接あたる所に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼による一酸化炭素中毒などの原因になるこ 
とびあります。 


♦吹出□や排熱□の風をさえぎったり、阪込□や グ. 

空気耳乂入口をふさいだりしない。 

風通しび悪くなり、発熱-発乂-故障の原因に 
なります。 二= 


t 壁面よ0 
^上50畑け上 


壁面より 
一前50抓な上 


♦食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保存など、特殊用 
途には使用しない。 

プチクール自体並びにこれらの品質低下の原因になります。 


♦水をかけたり、水のかかり易い場巧(乾いていないミ谷室など）に置 
いたりしない。また、上に巧瓶など水の入った容器をのせない。 

倒れて水びこぼれるなど、内部に浸水して電気絶縁び勞化し、シ 
ヨート-感電のおそれびあります。 

♦上に乗ったり、物をのせたりしない。 

転倒などにより、けびの原因になることびあります。 


•濡れた手でスイツチを操作しない。 

感電の原因になることびあります。 


•むやみにボタンを押さない。 

故障の原因になります。 


♦湿度が非常に高いとさ、運転をすると、上面や側面に露が着を、 
巧に落ちる場含があります。 


巧多動するとをは、運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜 
いて、ドレンタンクのかを捨ててか！5おこなう。 

水びこぼれて床や家財道具を濡らしたり、感電や漏電-乂災の原 
因になります。 



ご!^ 
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禁止 

0 


の 
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♦キャスターをひをずって移動させない。 

床面やじゅラたんを傷付ける原因になりまず。 

又、傷付さやすい床面やじゅラたんでは持ち上げて移動してくだ 
さい。 

参水洗いしない。 

ショート-感電及び故障のおそれびありまず。 


♦本体内部の熱交換器(蒸発器.凝縮器)には手をふれない。 

けびの原因になります。やむを得ず手をふれる場合は、必ず手袋 
をはめてを意してください。 


参テーブルの上など高い所で使用しない。 

本体び落下した場合、けびの原因になります。 


♦連続排水ずる場合は、ホースの巧れ曲がりや落差などにま意し、 
確実に排水するよう配管ずる。 

内部の水び室内にこぼれて、家財などを霜らす原因になります。 




途中を巧り 
曲げない 


§ 

§ 

§ 

〇 


♦排水ホースを使用ずる場合は、ホースの周囲が氷点下にならない 
よラにする。 

ホース内部の水び凍結し、本体内部の水び室内にこぼれて、家財 
などを濡らす原因になります。 

•別荘など無人で長時間ご使用になるとをは、定期的に点検をする。 

過熱や漏水-漏電の原因になります。 


♦同じ場所で長期間ご使用の場含は、製品下部や床の周辺-壁など 
のミちれにごを意ください。 

吹出口の風び当る壁などに、ミちれた跡び残る場合びあります。同 
じ場所で長時間ご使用の場合は、壁や床など早めの清掃をしてく 
ださい。 

♦熱交換器(蒸発器-凝縮器)の洗ミきには専門技術び必要ですので、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の 
詰まりに至ることびあり、水をれや感電の原因にちなります。 


実施 

実施 
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意 （CAUTION) 


ま全上のごを意 



各部のなまえとはた 6 き 


〔前面つ 


冷風側 ルーバー 




心 











ボタンを押すとルーバーび連 
続して動さます。 

再度ボタンを巧すと止まります, 


風量切曾ボタン 

押すごとに「パワフル（点 
な）」一 ru ズム（点滅）」一 
「通常（消な）」…と切り替 
わります。 


スイングボタン 


自動運転ボタン 

除湿運転時のみ切替え可能 
で、押すごとに「お部屋除 
湿」一「衣類乾燥」一「通常 
除湿」 • ••と切り替わります。 


適湿サイン ----- 


づ、/— 


D- 


押すたびにに時亂一「4時亂 
^「連続運転」•••と切り替わ 
ります。残り10分前にランプ 
び点滅します。 


I 


4時間 
〇 


〇 ホ 類乾燥 
〇 お 部屋除湿 


運転ボタン 

運転中ランプび点打します。 
また、ドレンタンクび満水に 
なった時ランプび点滅して 
満水をお知らせします。 


運転切替ボタン 

押すごとに「;令風」一「除 
湿」…と切り替わります。 


切タイマーボタン 


父口部のなまえとはた5を 














ご使用前に知っておいていただをたいこと 


_ MD -8 は 冷房機ではありません_ 

♦ MD - 別ま、上面の排熱口より熱風を吹を出す構造ですので、部屋全体を;を房することはでをません。 
•部屋を閉め切つて運転しますと、室温が上昇することになりまず。 


運転中守っていただをたいこと 


室温が5〜35での節固でご使用ください 


温度範囲 （5 む〜35で）がでご使用になると、機械の保護機能び働を、運転できないことびあります。 


r 停電したり電源プラグを抜いたときは1 


マイコンの記憶回路び消えるため、始めから運転操作をしなおしてください。 


r 再運転は 2.5 分上待ってください1 


r 運転ボタン」で運転を停止させたとさや、「運転ランプ」び r 点滅」し 
て運転び停止したときなど、一旦運転を停止させたとさは、またずぐ 
( 2 . 5分間政内）に r 運転ボタン」を押しても運転しません。惟風のみの 
動作になります。） 

これは機械を保護するためで、 2. 5分たてば運転を開始します。 

運転中はドレン水(除湿水)び出ます。 

ドレンタンクにドレン水(除湿水)び7日〜80%溜まると、満水スイ 
ツチび働いて r 運転ランプ」び r 点滅」し、運転び停止します。 

ドレンタンクを取り出して水を捨て、ドレンタンクを元どおりに 
取り付けてから再度運転してください。自動で再開します。 



2.5 分間\ 
待ってね/ 


運転ランプ 


?フル 


運乾 


ム搞滅喷: 贵茜水時点竊) 


運転~入/切 






運転切替ボタンについて 


niMi 


〇を類乾燥义冷風 パワフル 運転 

〇お部屋餘湿ろ:^/;:除湿 〇リズム爲湯喷〇 〇茜水時点減) 


自動運お 


運乾切替 



風量切替 


運乾入/切 


f ィン-- 


お部屋の湿気を取りたいとをや、洗濯物を乾かしたいときなどに使用します。 
• ;令風側ルーバー、排熱側ルーバーび共に上方を向さます。 




〇巧類乾燥ろ!)/::冷風 
〇お部屋除湿 〇除湿 


パワフル 運転 

〇リズム (gMD 〇巧茜水時点滅) 


自動運お 


運転切替 



風量切替 


運起入/切 


ホィン-- 


冷風で涼みたいとさ、お部屋の湿気を取りたいとさ、洗濯物を乾かしたいと 
さなどに使用します。 

• 冷風側ルーノ く一び前方を向きます。 


ルーバー 暖かし、風 



_除湿量について 

除湿量は、お部屋の温度•湿度によって変わりまず。 

•お部屋の湿度び低いと、空気中の水分量びかなくなるので、除湿量は減少します。 


ご使用前に知つておいていただをたいこと 




'使用前の準備 


除菌フィルターの取り付け 


(除菌フイルターは箱の中に同徊されていまず） 


A 注意 


除菌フイルターは必ずポリ袋か5取り出して使用する。 

フイルターの効果が得られないばかりか故障の原因になります。 




フィルターカバーを持って手前に引き、フィルターカバーを取り 
はずします。 なとター 


フィルターカバーを取りはずすと、プレフィルターびありますの 
で、プレフイルターを手でつまんで引っかけをはずすように手前 
に弓いて取りはずしてください。 


同個されている、除菌フィルターをポ U 袋から取り出します。 


除菌フイルターを図のようにプ□テクタのツメ （4 箇所）に引っ掛 
け取り付けます。 ’ 



プレフィルター 


■ 



除菌 

フイルター 


ツメ厶 


プ□テクタ 


プレフイルターを上のつ 
めの奥と下の穴に差し込 
んだ状態で、中央の巧に 
差し込んで、取り付けて 
<ださい。 



プレフィルター 


フ イルターカノ（一のつめを合わせて取り付けてください。 


-お願し、- 

除菌フィルターの交換のめやすは約3年です。 
ただし使用時間や設置場所により異なります。 





基本機能の紹介 


0 令風運転） (13 ぺ—ジ r 達乾切替（冷風.除湿）のしかた1 ) 

参圧縮機(コンプレッサー)により、湿気のかない;令たい空気を、冷風吹出口より吹を出し、同時に除 
湿もおこないます。（排熱口からは温風び出ます。） 

冷風側ルーノ（一び前方を向きます。 

广 除湿運乾） （13 ぺ—ジ ( 運転切替（冷風•除湿）のしかた 1 ) 

参お部屋の空気を蒸発器で;令やし、水分を結露させ除湿します。 

冷風側ルーパ'—、排熱側ルーバー共に上方を向きます。 

(メモリー運転） 

参一度セットした運転条件は、停電や電源フラグを抜かない限りマイコンに記憶されます。 
次回からは運転ボタンを押すだけです。 

(タイマー設定と衣類乾燥モードは解除されます。） 

〔切 タイマー 運転''^り7ぺ—ジ [ タィマ—運焉つ ) 

参切タイマー運転にしますと、 2、4 時間のラち、お好みの時間経過後に運転を停止させることびで 
さます。残り1日分前にランプび点滅します。 

Oj ズム運転） り4ぺ-ジ ( 風量調節のしかた ]) 

•風 量 切替ボタンで「リズム」にすると、リズム運転になります。 

•を風を連続して体に当てたくない場をにご使用ください。 

( 3 —トスつ J ク） り4ぺ-ジ (風向さ調節のしか た 1 ) 

参運転時に冷風側ルーバーと排熱側ルーバーを上下にスイングさせることびでさます。またお好みの 
角度で止めることわでをます。 

C 除菌ノイ J レター j 

参お部屋の空気び除菌フィルターを通ることにより、フィルターび持つ、て•いる金属フタ□シア ニン 錯 
体び空気中のタンパク質にて構成された微ルな物質を吸着.分解します。 

C 才ートタイマー機能） 

参運転開始から14時間経つと自動的に運転を停止します。（運転ボタンで r 切」にした場合や、タイマー 
運転させた場合には、才ートタイマー機能は働さません。） 

广巧類乾燥モー。 (1 日ぺージ f 巧類乾燥モードのしかお J 6 ページ 類乾燥モード時のを類干しを^ ) 

•洗濯物を干して運転させると、湿度センサーと温度センサーで室内湿度と室内温度をチてックし、 
それにより洗濯物の乾燥状態を推測して、運転状態を制御し、最終的に運転を停止します。 

广 お部屋除湿モード） (15 ぺージ r お部屋除湿モードのしか广三! ) 

•湿度センサーと温度センサーでその時に応じた快適な湿度になるよう自動的に調整します。 


ご使用前の準備•基本機能の紹介 
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運転のしかた 


運転前の確認事項 



電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつをのない 
ように刃の祝まで確実に差し込む。 ■■ 

ほこりが付着したり、接続び不完全な場合は感電や乂災の原因にな 
りまず。 確認 


空気の吸込口や吹出口を布やふとんなどでふさびない< 
故障や発熱-発乂の原因になります。 


★包装箱より製品を取り出してください。 

1 ドレンタンクび入っていることを確認してください。 


電源プラグを、コンセントに確実に差し込んでください。 


設置場所をミ夫めます。 

• 水平で丈夫な床面や場所を選びます。 

• 効率よく運転するために壁面よりち図のよラにスペースを確保 
してください。 


0 



壁面より 
上5001 iL ソ上 



壁面より 
前 SOcmlU 上 


運転方法 


MD-8 


スイング 


2 4時間 〇を類乾燥 〇 ;を風 
〇 〇 〇お部屋除湿 〇除湿 


パワフル 運範 

〇リズム(点滅時) 〇(^水時点滅) 


切タイマー 


自動運転 


運起切替 


風 量 切替 


適湿サイン-- 


①運輯ボタンを押しまず 


♦もう一度押すと運転び停止します。 

★運転を停止し再度運転を開始した時、停止後「2.日分」たってから圧縮機(コンプレッサー)び起動し 
ます。 

これは、機械を保護する2.日分間保護機能によるものです。 

この時の 2.5 分間は送風のみになります。 


③運輯停止 


♦「運転ボタン」を押します。（全てのランプび r 消な」 します。）‘ 

★室温び使用温度範囲 （5 で〜35で）がのとさは、運転はしないでください。運転をしますと、機械の 
保護機能び働さ、圧縮機 (コン プレッサー）日 N • 日 F F (間欠運転)をすることびあります。 

★低温時には、内部の熱交換器の霜取り運転(間欠運転)をおこなうことびあります。このとさ 、 r 冷風 
ランプ」または r 除湿ランプ」び「点滅」します。 （17 ぺージを参照ください。） 


2 
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可（冷風側ルーバーのみ） 

可 G 令風側ルーバー+排熱側ルーバー ) 


スインク 


切タイマー 


風量切替 


運転切替 

一可— 

可 



コンセントを抜かない限りは、前回の運転状態からはじまります。（初めての時は冷風でず。) 
運転切替ボタンを押すたびに次のよラに切り替わります。 



冷風と除湿は次のような特徴びあります。 

A [ を風側ルーバーび前ちを向さ、人に冷風を送ることびできます。 

__スイングボタンで除湿よりを前方に向けてルーバーに角度を付けることびできます。 
冷風側ルーバー、排熱側ルー/ (一び上方を向をます。 

お部屋の除湿などを優先した運転です。 . 


運転入/切 


風量切替 


自動運お 


切タイマ- 


スイング 


運転切 替（冷風•除湿）のしかた_ 

2 4時間 〇を類乾燥 〇ぶ風 パワフル 運転 

_〇 _〇 〇お部屋除湿 〇除湿 〇リズム偏湯 1 D 〇婦を時点戴 


運転のしかた 














[転のしかた 



風量調節のしかた 



長時間、冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ざない。 

特に乳幼巧やお年寄り、身体の不自由なちにはごま意くださし、。 
体調悪化•健康障害の原因になりまず。 


0 


MD-8 


スイング 


2 4時間 〇を類乾燥 〇冷風 
〇 〇 〇お部屋除湿 〇除湿 


パワフル 運転 

〇リズム (IMD 〇®®点ミ新 


切タイマー 


自動運範 


運範切替 



適湿 サイン- 


. 風■切替ボタンを押します 




♦運転中にボタンを押すと、押すたびに風量び次のように替わります。お好みの風量に合わせてくだ 
さい。 

通當>1パワフル l ~ H リズム h 、 

•風量の切り替えを r 風量ランプ」び「点な」または「点滅」して表示します。 

通常 . 通常運転をします。（消灯） 

パワフル……強風量で運転します。（点な） 

リズム . 強弱をつけた風量で運転します。（点滅） 


風向を調節のしかた 



空気の吹出口やが熱口に指や棒等を入れない。 

内部でフアンび高速回転しておりまずので、けがの原因になりまず。 


0 


MD-8 


2 4 時間 

〇 _〇 _ 


切タイマー 


〇を類乾燥 〇を風 
〇お邹屋除湿 〇除湿 


き動運お 


運範切替 


パワフル 運幸ミ 

〇リズム点滅時) 〇 な茜水時点滅) 


風量切替 


適湿 サイン 




スイングボタンを}甲しまず 


運転中にスイングボタンを押すと 
♦ルーバーび、連続して動さます。 

♦わう一度押すとスイングび停止します。 

♦を風運転の時は冷風側ルーバーのみ、除湿運転時は冷風側ルーパ'—.排熱側ルーバーび交互にスイ 
ングします。 

f -お願い-^ 

ルーバーは絶対に手で動かさないでください。破損する場合びあります。又、正しい範囲でスイ 
ングしな < なります。 






















お部屋除湿モード 


参除湿運転のみ設定可能で、除湿中にボタンを押ずと、「巧類乾燥」モードを開始します。 

♦操作部の「巧類乾燥ランプ」び点灯します。 

♦ r 風量ランプ」•「切タイマーランスび r 点な」または r 点滅」時は、「風量ランプ」.「切タイマーランプ」 
び r 消な」しまず。 

参ちラー度押すと、「巧類乾燥」モードは解除され、「巧類乾燥ランプ」ち消灯します。 

★ r 衣類乾燥」モード時は、「風量切替ボタン」「切タイマーボタン」は無効となります。 



風重切替 


運觀切替 


切タイマ— 


スイング 


巧類乾燥モードのしかた 


MD -8 


2 4時間ミとず類乾燥 〇冷風 

〇 〇 〇お部屋除湿 〇除湿 


パワフル 運乾 

〇リズム〇® 〇漏水時点滅) 


巧類乾 燥モードについて_ 

MD -8 の r 巧類乾燥」モードとは、製品内部の湿度センサーと温度センサーでを類の乾燥度合いを計算 
して運転パターンなどを自動で変更し、乾燥状態と判断したときには自動で運転を停止させる機能です。 
★室内の環境、条件によって正確に制御しない場合びあります。また、衣類の干し方や量、素材によ 
ってち乾さにくくなることびあります。 

女をし衣類び完全に乾く前に停止していたら再度、運転をしてください。 

★最長約8時間後に停止します。 


巧類乾燥モード 


参除湿運転のみ設定可能で、除湿中にボタンを押すと、「お部屋除湿」モードを開始します。 
♦操作部の r お部屋除湿ランプ」び点なしまず。 

♦「風量ランプ」び r 点な」または r 点滅」時は、 r 風量ランプ」び r 消灯 J します。 

♦ちう一度押すと、「お部屋除湿」モードは解除され、「巧類乾燥」モードになります。 

参製品び快適な湿度と判斷して運転を停止している時は r 適湿サイン」び点好します。 

★ r お部屋除湿」モード時は、 r 風量切替ボタン」は有効となります。 



お部屋除湿モードのしかた 


M D - 8 2 4時間 9を類乾燥 〇ぶ風 

〇 〇 こ〇过5部屋除湿 〇除湿 


パワフル 運転 

〇リズム OD 〇0茜か時点滅^ 


_ お部屋除湿モードについて 

MD -8 の r お部屋除湿」モードとは、製品内部の湿度センサーと温度センサーでお部屋の湿気を計算し 
て運転パターンなどを呂動で変更し、快適と判断したとさには自動で運転を制御する機能です。 
★室内の環境、条件によって正確に制御しない場合びあります。 


運転のしかた 
















; 転のしかた 



巧類乾燥モード時の巧類の干しかた 


空気の吸込□や吹出□を巧やふとんなどでふさびない。 
故障や発熱-発乂の原因になります。 


♦なるべくせまく、密閉した部屋(乾いたミ谷室、脱衣場など)で干してください。 

参あ類は干す前にしっかり洗濯機などで脱水した後、シワをのばしてください。 

参重さの軽いあ類はしっかりノ \ンガーにとめて干してください。 

♦ズボンのポケットなどは外に出して干すと部分的に生乾をになるのを防げます。 
♦衣類はつめすぎず、風び行きわたるように干してください。 

厚手の衣類は特に風の当たりやすい場所に干してください。 

•まんべんなく乾かしたい時は、とさどさを類の場所を変え.てください。 

★風の当たらない所は生乾さになることびあります。 

r -^^しかたの例- 


0 





乾さやすいちのを 
干します 


ジ 


乾さにくいものを 
干します 


すべて排熱口の 
上方に干しまず 



製品の後ろ側 


製品の後ろ側 


才ートスイングあり 


才ートスイングなし 


別売回車5物干しについて 


>トヨトミ製 rriD-MiJ rriD - MiGj 専用の回転物干し ftid-kmj も本製品 fmo-bj にご使用いただ 
くことびでさます。 -- 
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タイマー運転 


( スイング 

切タイマー 

自動運範 

運転切替 

風量切替 

運お人/切 ) 


〕適湿サィン---- 


参運転中に r 切タイマーボタン」を押して、タイマー時間を設定します。 

「切タイマーボタン」を巧すたびに 


し無点な一2 一 4」 

と各時間に順次切り替わり、「切タイマーランプ」び r 点な」します。 
♦残り運転時間び残り10分になると「2」のランプび点滅します。 

♦セツトした時間び経過すると運転び停止します。 

垂タイマーセツトを解除する場合は、「切タイマーボタン」を押して、 
「切タイマーランプ」を r 消抑にします。連続運転に切り替わります。 


切タイマーランプ 

2 (点滅） 

2 (点な） 

4 (点な） 

残り運転時間 

日〜1日分間 

] 〜2時間 

2〜4時間 


このタイマーは、例えばタイマーセットをして r 切タイマーランプ」の4を r 点な」させると、残り運転 
時間は4時間にセツトされますび、残り運転時間び2時間から4時間の間は r 切タイマーランプ」は4 
を r 点な」し続けます。 


V--- J 

r 

ほ温時の使用上のごを意 



本機は、低温(室温約にでじ(下)において、圧縮機（コンプレッサー）び日 N . OFF する（間欠運転す 
る）ことびありますび、これは、内部の熱交換器の霜取り運転をおこなっているためですので異常で 
はありません。 - 

霜取り運転中は r 冷風ランプ」または r 除湿ランプ」のいづれかび r 点滅」します。 

また、低温高湿度で長時間連続使用されまずと、内部の熱交換器(蒸発器)の霜び取りをれなくなり、 
凍り付くことびあります。 

ときどさフイルターカバーをはずして、熱交換器び凍ってないことを確認してください。（うっすら 
白く霜び付いている程度は問題ありません。） 

をし、凍り付いていましたら、運転を停止させてください。 




※本機のタイマー運転は、現在の運転が態を、セットされた時間後に停止させる(切タイマー)運転でず。 


切タイマー運転のしかた 


M D -8 



がき間 


切タイマーランプ 

^ 〇を類乾燥 
〇お部屋除湿 


〇冷風 
〇除湿 


パワフル 


運乾 


〇リズム(点滅時）0 6茜水時点滅) 


切タイマーボタンを巧しまず 


運乾のしかた•タイマ—運転 










移動するときのご注意 


A 注意 


キャスターを引をずって、本体のち 
向を変えたり、移動させない。 畳 や 
傷の付きやすい床-凹凸のある 場 
巧-毛足の長いじゅうたんなどでは、 
持ち上げて移動してください。 

床面やじゆうたんの表面を傷付ける 
原因になります。 



1ドレンタンクの水を捨てる。 （19 ぺージ ドレン水(除湿水) 

の処理のしかた 


2取っ手を持って移動する。 

キヤスターに電源コードを挟まないようミ主意してください。 











ドレン水（除湿水）の処理のしかた 


ドレンタンク（標準装備）を使用する場合 


r 

A 

ドレンタンクを取り出した後、本体奥の内部に触れない。 AM 

満水停止麵の故障の原因となります。 〇 

指示 

フロ-卜內のかは充分に取り除く。 

満水停止装置が正常に働かず、か漏れのおそれび WV 
繼す。 ^ 

爪を忌 

V 

ドレンタンクにタンクフタを取り付ける。 

かがこぼれて巧や家財道具を濡らしたり、感電や漏電. 

义災の原剧[なることがちります。 

帷 をむ 

----- - -/ 


-お願い--- 

ドレンタンクの入れ方び悪いと、ドレン水(除湿水)び漏れたり、運転しなかったりします。ドレ 
ンタンクは本体に正しく入れてください。 

ドレンタンクのタンクフタを外した時は必ずしっかりと元通りに組付けてください。 


•運転をしますと、ドレン水(除湿水)び、機内のドレンタンクに溜まります。ただし、運転後2日分く 
らいはドレン水は溜まりません。 

参ドレンタンクに除湿された水び70〜8日％溜まりますと、運転び停止し 、 r 運転ランプ」び r 点滅」します。 
r 運転ランプ」が r 点滅」した場合は、次の要領で本体側面からドレンタンクを取り出し、溜まった水 
を捨ててください。 

] 本体側画のドレンタンクを静かに引き出します。 

2ドレンタンクに溜まったドレン水(除湿水)を捨てます。 

3排水後、ドレンタンクの前後を間違えないように、ドレンタンクびが側になるように、止まるま 
で確実に入れます。 



移動ずるときのごを意•ドレン水(除湿か)の処理のしかた 






ドレンか(除湿か)の処理のしかた 


連続排水する場合 


連続排水運転で使用するとをのごま意 

•連続排水運転するとさは、定期的に （2 週間に1度)フィルターの巧れ、排水ホースの詰まりな 
どを点横し、異常のないことを確認してください。 

排水ホースは、ホースの周囲び氷点下にならないような場所に設置してください。 

(ホース内部の水び凍結すると、本体内部の水び室内にこぼれ、家財などを麓らす原因になります。） 
•ホースの先から虫び入るよラな場合は、ネット(網)を取り付けるようおすすめします。 

•連続排水運転時にも、運転開始14時間後に自動停止ずるオートタイマー機能は動作します。 


近くに排水でさる場所びあれば、連続排水びでさます。必ず運転を停止し、差込プラグをコンセント 
からあさ、次の手順でおこなってください。 

1ドレン連続排水穴を開ける。 

ドレンタンクを取り出してからおこなってください。 連謝巧 \ ^ 

本体背面のドレン連続排水穴をドライバーなどで押して巧ちあい L > [ r 

てくださぃ。 f i 

このとさ、本体に傷を付けないよラにま意してください。 / 

I 巧の縁は「ヤスリ」などで削り仕上げてください。 I ノ^ 


ドレンパイプの先端にホースを取り付けます。 

①市販のホース(内割 2 mm ) をドレン連続排水巧に通します。 

③ホースをち図のようにドレンパイプに取り付けます。 

ホースは奥まで確実に取り付けてください。 

又、ゆるみびある場合は市販のホースバンドで確実に固定して 
ください。水漏れの原因になります。 

ドレンタンクのフタを取りはずし、ドレンタンク 
を取り付ける。 

ドレンタンクを取り付けないと、運転でさません。 

(本体內の満水停止装置び動作し、運転停止状態になります。） 


連続排水時のホ —スの弓 I きかた J 



途中を巧り 
巧げない 


ホースの先を 
水につけない 


1 Ocm じ I 上 



連続排水をやめて元へ戻ず場合〕 


連続排水巧 
n ホースバンド 


ドレンパイプ/ 


市販の ホース 
I (内径 12 mm ) 
I II 



ホースをドレンパイプから抜さ、ホースを連続排水巧から抜いてください。 
ドレンタンクにフタをしてご使用ください。 
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上手な使いかた 


経済的で快適にお使いいただくために 


排気の姆理を適正に 

■冷風運転時 

排熱び逃げるよラに、窓を開けて使用してください。 
■除湿運転時 （ 「冷風」運転または「除湿」運転で除湿ずるとさ） 
窓や出入口を閉めて湿気び侵入しないよラにしてください 
(室温はかし上昇します。） 


冷風運転 


除湿運転 



フイ ルターの 掃除はこまめに 

フイルターの目づまりは、風量び減り、冷風効果を弱めます。 
2週間に1回は掃除をしましょう。（益ページ参照） 



直射日光を入れない 

直射日光を力ーテンやブラインドでさえざりましょう。 



熱の発生は少なく 

室内には、でさるだけ熱源になるわのを置かないでください。 





曰常のお手入れ 



フィルター • 熱交換器などの掃除 


プレフィルター） 2週間に1回程度 


参フィルターの目詰りは除湿冷風能力の低下をまねを、電気代の無駄になりますので、こまめに掃除 
することをおすすめします。 

♦フィルターを付けずに運転すると本体内部にほこりびたまり、故障の原因になります。 

♦巧れた除菌フィルターは洗ってを再使用でさません。必ず交換してください。 

1本体のフィルタ _ Q プレフィルターのミちれを取ります。 

一カバーを取り なと夕- 户う 汚れは、水や中性洗剤をラすめためるま湯 

はずします。 { J I で洗い流すか、掃除機で吸い取ります。 

人 1 洗った後は日陰で充分に乾かしてください。 


フィルターカバ ^レフィルター 

一を取0はずす \ / 

と、プレフィル 

夕—びぁります1|, 

ので、プレフィ 

ルタ-を取りは 

ずします。 / 


プレフィルター及び r フィルターカバー」を 
元通りに製品に取り付けまず。 


熱交換器） 1年に1回程度 

フイルターカバー及びプレフイルターをフ 
イルターを掃除する時の要領で取りはずし 

ます。へ プレフィルター 


フイル ター 
カ パー 


除菌フイルターをプロテクタから取りはず 

U 〇 、、ベ 

飘夕- 


プ□テクタ 


お手入れの前に 


♦手入れ•掃除をするときは、必ず運転ボタンを r 切」にし、電源 
プラグをコンセントか5抜く。 

内部でフアンび高速回転しておりますので、けがの原因になる 
ことがありまず。また、感電のおそれびあります。 

♦電源プラグを巧くときは、必ずプラグを持って巧く。 

コードを引っ張って抜くと、コードの内部が断線して、発熱. 
発乂の原因になることがあります。 






ドレンタンク J ■|週間に1回程度 


本体よりドレンタンクを取りはずします。 



タンクフタを取りはずします。 

タンクフタは、左またはちの角から徐々に 
はずします。 



ドレンタンクを洗います。 

やわらかい布やスポンジで水洗いしてくだ 
さい。 


成 



ドレンタンクをやわらかい布でふさ、タン 
クフタを取り付けます。 

•タンクフタが周は溝となっています。全 
周にねたって溝にタンクのヘリび合ラよ 
ラに取り付けてください。 

• タンクフタをはめた後にフ □— 卜のレバ 
一を動かし、スムーズであるか確認して 
<ださい。 






フ□ー ト巧の水は充分に取り除く。 

満水停止装置が正常に働かず、水漏れずることが 
あります。 



A 注意 


A 蒸発器を掃除機などでほこり等を吸い取つ 
たり、ブラシ等でほこりを取り除いてくだ 
さい。 


5プ□テクタ、除菌フィルター、プレフィル 
ター、フイルターカバーを順に取り付けま 
す。 



プ□テクタのち図の位置にプラスチックネ 
ジ （2 本)びありますので、@ドライバーを 
使ってネジを取りはずします。 

また、プ□テクタのち図の位置にツメで引 
つ掛けていまずので、取りはずします。 


プ□テクタ 




曰常のお手入れ 
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3 常のお手入れ 


本体のお手入れ 



水洗いしない。 

ショート-感電のおそれびあります。 

0 


禁止 


♦やわらかい布で、か 5 ぶさしてください。 

参特にミちれびひどい場合は、めるま湯でふきとってください。 
■4( rciu 上のお湯は使わないでください。 

プラスチックび変形することびあります。 


■次のようなものは使わないでください。塗装面やプラスチックをいためます。 

ベンジン.シンナー.アルコール.みびを粉、塩素や酵素系洗剤など。 
■化学ぞうきんをご使用の際は、そのま 意書に 従ってください。 



長期間使用しな 

い場合の手入れ 

参長期間使用しない場合は、ドレンタンク内の水1; 

よ必ず抜いておいて < ださい。 

シーズン後には 

シーズン前には 

♦ドレンタンクを掃除して、取り付けておいて 
ください。 

参晴れた曰に半曰ほど風通しのよい場所で、機 
器の内部を乾燥させてください。 

参電源プラグを、コンセントから抜いておいて 
<ださい。 

♦掃除をして巧れを落としてください。 

参フイルターを掃除して、取り付けておいてく 
ださい。 

参ドレンタンクび入っていること 

(連続排水の場合は排水ホースび接続されて 
いること）を確認してください。 

♦フィルターび巧れていないか確認してくださ 
い。 

- J 






半年〜 1 年に一度、定期点検に次の点検をおこなってください。 

もしご不審な点びありました5、ずぐお買い上げの販売店にご連絡くださし、。 
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ご使用状態や周囲の環境によってを変わりますび、 MD -8 を数シーズン （2 〜3年）ご使用になります 
と、内部び巧れて能力び低下ずることびありますので、通常のお手入れとは別に、点検整備をお勧め 
します。 （ MD -8 を長持ちさせ、安むしてご使用いただけます。） 

•点検整備には専門技術を必要とします。 

点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


市販の洗浄剤などを使用しない。 

樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至る 
ことびあり、水たれや感電の原因にをなり 
ます。 


0 


A ミ主意 


点検整備 


コンセント 


電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていますか。 

(電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"びないことを確認してください。） 
電源プラグ、コンセントにほこりや巧れび付着していませんか。 

巧れていれば、電源プラグを抜いて掃除してください。 



定期点検 


日常のお手入れ•定期点検 





サービスを 依頼ず る 前に 



故障 • 異常の見分けかたと処置方法 


7フル 


運転 


n 义、，、…'， 

切替 

運お入/切 ) 


待間 

ミ i / ず類乾燥 〇 


〇お部屋除湿 〇 

?— 

白動運お 運 


参ドレンタンクび一杯になっています。水をすて 
参ドレンタンクび正常にはめ込まれていません。 
はめ直してください。 

参ドレンタンクに組付けてあるフ □— 卜びはずれ 
にはめ直してください。 


♦内部の温度センサーび低温を検知して機械保護 
止しました。 

室温び日〜3日での範囲内で使用してくださし、。 


故障かな？と思つた5巧のことをお調べくださし、。 


停電ではありませんか。ヒュ電源プラグびコンセントから運転ランプび点滅していませ 
—ズは切れていませんか。 はずれていませんか。 んか。 



フイルターや、熱交換機(凝お部屋の中に思わめ吸込□や空気取入口.お部屋の温度 
縮器)びミちれていませんか。熱源びありませんか。吹出□や排気口びふさや湿度び低く 



■じ Lb のことをお調べになり、それでを具合の悪いとさや下表のよラな現象び出たとさは、運転を停止し、 
電源プラグをコンセントからあさ、すぐお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターヴービスにつ 
いては28ぺージをご覧ください。 


運乾ランプが点滅する衣類乾燥ランプが点滅ずる 


まったく運転しない 冷えが悪い•除湿しない 


6 





_ 马んなとをは、ずぐ販売店へ 

•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 

♦スイッチの動作び不確実。 

参誤って MD -8 内部に異物や水を入れてしまった。 

•コードの過熱や、コードの被覆に破れびある。 


巧 B 巧な 


法拉切替 


■パワフル ,運転 
二^巧’ヴズム(^蚕巧） 


自 M 法お 


MD-8 もぶ ^ 晒 Us 


巧巧切な 


自0法巧 


巧タイマー 


適湿サイン 


Air 黎 S 


運範切替 


適湿サイン 


〇 ;を風 
: ' gu ミ湿 


運乾切替 


•1 冷風」運転時の熱交換器の霜取り運転中で、故障ではありま 
せん。 


• 「除湿」運転時の熱交換器の霜取り運転中で、故障ではありま 
せん。 


♦お買上げの販売店または別紙の r お客様相談窓□一 覧 ] まで 
症状をお知らせ < ださい。 - 


♦お買上げの販売店または別紙の I お客様相談窓口一 覽1まで 
症状をお知らせください。 


を燥ミ o ' c ぶ風 ノ’ 

I 除湿 〇除湿 〇リ 


周期で一回房滅する 
全てのランプび約秒 


を風ランプが点滅ずる除湿ランプが点滅する 


ヴービスを依頼ずる前に 
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サービスを 依頼ず る 前に-保記と アフターサービス 


r 



これは故障ではありません 


停止直後に再運 
転でさない 

運転を停止後2.日分間は、再運転をストップし g 

て機械を守り、ヒューズ、ブレーカー切れを防 a ) 

ざます。 ^ 

(マイコンに組込んである 2. 5分間保護回路び自 
動的に働さます。） 

s 園が 

E 

b 


運転中や停止直後に"シュー"という音びすることびあります。 

これはユニットの中の液び流れる音でず。 


運転の開始または停止時に"ピシピシ"と音びする場合びありますび、プラ 
スチックの熱膨張、熱収縮による音です。 

運転音び大さい 

製品を置く設置面び弱かったり、傾斜したりしていませんか。 




ドレンタンク、フイルター等び正しく取り付けてありますか。 

においびする。 

運転中に吹き出す風びにおうことびありますび、これは、ユニットに付い 
たタバコや化粧品などのにおいです。 

電源プラグが熱い 

使用中は少し熱を帯びます。異常ではありません。 



お願い 


それでも異常があるとをは、運転を停止して電源プラグを巧さ、お買い上げの販売店にご連絡のうえ 
修理をお申しつけください。 * 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义災の原因になりまず。 


♦お申し出により出張修理いたします。 


保証とアフターサービス ( 必ずお読みくださし、) 


保証について 


この商品は保証書付をです。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただを、大切に 
保管してください。 

♦保証期間はお買い上げの曰から 1 年間です。 （ただし、冷凍サイクル部分は3年間です。） 

なお、保証期間中でを有料になることびありますので、保証書をよくお読みください。 

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持でをる場合は、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいこと 
は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

当社は、販売店からのミ主文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

ル型冷風除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 


補修用性能部品の 
保有期間について 











/ で:^されている値は左側び前 Hz 、 ち側び 60 Hz の値です。 




冷風230/260 
7.日/ 8.0 ( L / 日) 


KW 


単相1日 0 V 50/6日 Hz 
0.28/0.33 


2.6 


MD -8 


項目 

琴 源 

冷風能力 
費電力 
除 湿 量 

ドレンタンク容量 


使用中に異常が生じたとさは、直ちに運転を停止して電源プ 
ラグを巧き、お買い上げの販売店に修理を依頼して<ださい。 
アフターサービスをお申しつけいただくとをは、ちのことを 
お知5せください。 


型 式… MD -8 

故障状態…できるだけ詳しく 
ご氏名-ご住所，電話番号 


アフターサービスで 
お困りの場台は 

転居されるときは 


アフターサービスについてご不明の場合、その他お困0の場合、お買い上 
げの販売店か別紙の 广お客様相談窓口 にお問い合わせください。 

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくな 
る場合は、前をつて販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱 
店を紹介させていたださます。 


修理は、お買い上げの販売店または、別紙の I お 
薑 J にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電 
になります。 


お客様相談窓口一 


义災等の原因 


分解禁止 


フターサービスについて 


局 

さ 


幅 

mm 

奥 

行 



属 品 



577 


324 


217 


約1 


除菌フィルター 




ヴ—ビスを依頼ずる前に•化様 


外形寸ま質附 














MD - 日取扱説明書 



お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 


型 式 

MD -8 

お買上げ年月日 

年 

月 

A 

曰 

お買上げ店名 

_ 

(電話番号） （ 

) 

— 

/ 


株式会社 

名ち屋市瑞穂区桃園町已番] 7号 
干467—08已已 TEL <052)822-1 144 
FAX く0己 2〉822-274 S 


株式会社トヨトミは快適規巧の一巧としてこのお巧説明巧は再生紙を樓用していまず。 


在巧バルブだをホ100%巧まなを巧用 










